276              Ausgleichsvorgange in quasistationaren Stromkreisen.
Durch Zusammensetzung der beiden Teilschwingungen in. Gl. 363 nach der Regel
i = 1/Y2 -f <"9 -[- 2 i' %" COS (qf — p") wird
und analog fiir gy.    Differentiiert man nach ?/;, so erhalt  man als Bedingung fiir das Maximum der Amplitude
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1. 1st die Eigenfrequenz ft wesentlich groBer als die Netz-frequenz co und R klein, so ist <p^ + 90°, und y + y^0, d. h. der Zeitpunkt fiir den Nulldurchgang des Stromes und der maximalen Spannung gibt die groBten Amplituden des freien Stromes. Sie wird, abgesehen von der Dampfung und mit der Annaherung
CO
Die groBte Amplitude der freien Ladung (und der Kondensator-spannung) wird nur ebenso groB wie die stationare Amplitude, bei der tlbereinanderlagerung ergibt sich nicht ganz die doppelte Spannung am Kondensator.
2.   Ist  die  Eigenfrequenz ft  wesentlich   kleiner   als   die  Netz-frequenz co und R klein,  so ist <p^ —90°, die groBte Amplitude der freien Schwingung ergibt sich beim Einschalten bei y -f 9 .-^= 90°, d. h. beim  Maximum  des   Stromes   oder  beim Nulldurchgang   der Spannung, die groBte Amplitude tritt hier bei der Ladung°auf und
co
3.  Wird endlich mit der Resonanzfrequenz eingeschaltet, so ist 0=1 und <p = Q.    In GL 365 fallt das zweifce Glied unter der
Wurzel fort, das dritte kann sich nur in den Grenzen +-^~ andern
,   .
und ist gegen 1 meist zu vernachlassigen. Die freie Schwingung ist dann^fast unabhangig von dem Einschaltmoment und der sta-tionaren stets entgegengesetzt, so daB ein allmahliches Einschwingenn, so wird bei jeder Ladung ein Toil der Energie in Warme umgesetzt, daher sind die Amplituden ge-dampft, der Vorgang klingt ab, und die wahrend des ganzen Vor-gangs erzeugte Stromwarme ist gleich der urspr.iinglich im Kondensator aufgespeicherten Energie.mpfung der FluB
